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DI DVE TEMPII DI NIMES, E PRIMA DI QVELLO , 
che detto la MazonQuarce. Cap. XXVIII. 

N N I M E S Citta di Prouenza , la quale fu Patria di Antonino Pio I mperatore, fi 
ueggono tra molte alte e belle antichita , i due T empij , che feguono . Quefto pri- 
moechiamatodaglihabitatoridiquellacittalaMazon Quaree,perche e di lor- 
ma Quadrangulare , e dicono che era vna Balilica ( quai fulfero le Bafiliche, a che 
feruiftero,e come fi faceftero , e Itato detto nel terzo libro , fccondo quello , che ne 
dice Vitruuio) ondeperche elle erano di altra forma, credo ch’egli fufle ueramen- 
Qu^le fia lo afpetto, & maniera fua per quello che fi e detto in tanti altri T empij e af- 
fai manifefto. II piano del T empio s’alza da terra dieci piedi,e cinque oncie ; gli fa bafamento intor- 
no un piedeftilo,fopra la cui cimacia fono due gradi,che foften tano la bafa delle colonne, e potria ef- 
fere facilmente,che di tai gradi intendeffe Vitruuio, quando al fine del iij.cap.del iij.lib.diffe,che fa- 
cedofi il poggio intorno del tempio fi debbano fare fotto le bafe delle colonne li fcamili impari,i qua 
li rifpondino al dritto del uiuo del piedeftilo,che e lotto le colonne, & fiano a liuello lotto la bafa del 
lacolonna,&fopralaCimaciadelpiedeftilo;ilqualluogohadatoda confiderareamolti. La bafa 
di quefto bafamento ha manco membri , & e piii grofta della cimacia , come e ftato auertito altroue 
che fi de fare ne’ piedeftili. La bafa delle colonne e Attica, ma ha dipiu alcuni baftoncini,onde fi pud 
dire Compofita,&conueniete aU’ordine Corinthio . I cap itelli fono lauorati a foglie di 01iuo,& han 
no l’abaco intagliato . Ilfiore pofto nel mezo della fronte del capitello occupal’altczza dell’abaco, 
&l’orlo della campanajil che ho auertito che e ftato olferuato in tutti i capitelli antichi di quefta for- 
te. L’ Architraue , il Fregio , e la Cornice fono per la quarta parte della lunghezza delle colonne , e 
lono tutti i loro membri intagliati con bellifsima inuentionc . I modiglioni fono diuerfi da quanti io 
ne ho ueduti , e quefta loro diuerfita da gli ordinarij e molto gratiola ; & benche i capitelli fiano a fo- 
glic di oliuo ; efsi nondimeno fono intagliati a foglie di rouere . Sopra la Gola diritta in uece di orlo 
u’el’ouolo intagliato, il che fi uede in rare cornici . IlFrontefpicio e fatto a punto come ne infegna 
Vitruuio al luogo fopradetto . Perche delle noue parti della lunghezza della cornice una ne e pidfa 
in altezza del frontelpicio fotto la fua cornice . Le erte, o pilaftrate della Porta lono grofte in fronte 
per la fefta parte della larghezza della luce. Ha quefta porta molto begli ornamenti , e molto bene 
intagliati . Sopra la fua cornice al diritto delle pilaftrate ui fono due pezzi di pietra lauorati a guifa di 
Architraui, i quali auanzano fuori di detta cornice , & in ciafcuno di loro e un buco quadro largo per 
oani uerfo dieci oncie, e meza,nc i quali credo che poncilcro alcunc traux, le quali airiuaftero fino in 
terna , & ui fulfe fiitta una porta pofticcia da poter leuare,e porre ; la quale douea elfer fatta a gelofia, 
accio il popolo ftando di fuori potdfe uedere quello, che fi faceua nel tempio fenza dare impedimen 
to a i Saccrdoti . Sono di quefto Tempio lei tauole. 
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